ADvit+K sol.(pika per goje): 2x10 pika. 


Plivit D3 sol.(pika per goje): 1x5 pika. 


Pico D3 sol.(pika per goje): 2x10 pika. 


Proton sol.(pika per goje): 1x8 pika. 
